رؤيت ہلال میں نئے آلات استعمال كرت مين کوئی حرج نہیں 
؛( لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الحلال ) 


[اُردو۔ الأردية - ۱١۲٢لا]‏ 


فتوى 


محمد صالح المنجد حفظہ الله 


ققیق الرخن طیاء الله هدق 


ناشر 


2010 - 1431 


51011101056+ 


لإ لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال » 


(باللغة الأردية) 


فتوى 


محمد صالح المنجد حفظه الله 


مراجعة 


شفيق الرحمن ضياء الله المد ني 


الناشر 


2010 - 1431 


5101101056 


بسم الله ال رمن الرحيم 
رؤیت ہلال میں نئے آلات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں 

کیا اسلای مہینہ کے آغاز اور انتہاء کے لیے فلكى حساب پر اعتماد كرنا 
جح ازب 
اور کیا مع حلا لني نس هات کرت الات اال کےا ين اننا كم 
پتلباق کے لے ھ رق اق آتکھ سے يدانت دک ری سے۶ 
المد 

سیت فرر يروت کے ےر ی کے می سے کا لدو ا ا و مك 
كو چاند دکھائیں اور خود دیکھیں؛ اور یہ اس شخص سے قبول کیا جائیگا 


؟ 





جس کے دين اور قوت نظر ہے بھروسہ ہو۔ 

اس لیے اكر لوگ چاند ديكه لين تو اس رؤيت کے مقتضی۔ پر عمل کیا 
جائیگا؛ يعنى اگر رمضان المبارك كا چاند ہو تو روزے ركهت جائیں گے اور 
اگر شوال کا چاند ہو تو روزے ختم کر کے عید منائی جائیگ. 

اور اگر رؤیت ہلال نہ ہو تو پھر فلکی حساب پر اعتماد كرنا جائز نہیں 
لیکن اگر یہ رؤيت ہو چاہے وہ ان فلکیات والوں کے مقام اور موقعوں 
سے ہی رؤیت کی جائے تو یہ معتبر ہو گ کیونکہ نی كريم صل الله علیہ 
وسلم کا عموی فرمان ہے: 

"جب تم چاند ديكهو تو روزت رکھو؛ اور جب چاند ديڪهو تو عيد 
الفطر مناؤ' 

لیکن فلکی حساب پر عمل كرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا 
سا کات 

اور چاند ديكهن کے لیے مختلف قسم کے آلات مثلا دوربين وغيره کا 
استعمال کرنا تاکہ چاند قريب ہوجائے کوئی حرج نہیں لیکن یہ واجب 


نہیں كيونكم سنت کا ظابر یہی ہے کہ عام رؤيت پر اعتماد کیا جائے نم 
کہ کسی اور پر 

لیکن اگر یہ آلات استعمال كيم جائیں اور وہ شخص چاند دیکھے جو 
موثوق اور قابل اعتماد ہو تو پھر اس رؤیت پر عمل کیا جائیگا اور پرانے 
زمانے میں بھی لوگ یہ استعمال کرتے رہے ہیں کہ وہ تیس شعبان اور تیس 
رمضان كو اونچے اونچے مناروں پر چڑھ کر اس دوربین سے چاند ديكها 
کرتے تھے 

بہر حال جب رؤیت ہلال ثابت ہو جائے اور وہ کسی بھی وسیلہ سے ہو تو 
اس کے مقتضی پر عمل کرنا واجب ہے؛ كيونكم نی كريم صل الله علیہ 
وسلم کا عموی فرمان ہے: 

' جب تم اس جاند کو ديكهو تو روزے رکھو؛ اور جب اسے ديكهوتو 
E‏ 

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رمہ الله. دیکھیں: فتاوى علماء بلد الحرام 
رفخم تير ۹= 1 

اس مسئلہ میں بم مستقل فتوى کمیٹی كا فتوى سوال نمبر ( 1245) کے 
جواب میں نقل كر چکے ہیں جس میں درج ہے کہ: 

' رؤيت ہلال میں آلات رصد استعمال کرنا جائز ہیں اور رمضان المبارك يا 
عيد الفطر کے مبينم ک ابتدا اور انتہاء کے لیے علوم فلكى پر اعتماد کرنا 
جائز نہیں ہے ' انتہی. 

دیکھیں: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ( ۸ 19 ). 

اس سے یہ واضح ہوا کہ جو کوئی بھی یہ خيال اور گمان كرتا ہے کہ 


ہمارے علماء رؤیت ہلال میں آلات رصد کو حرام قرار دیتے ہیں: اور 


خالصتا صرف آنکھ سے ديكهن کو ضرورى قرار ديت ہیں یہ خالصتا 
جھوٹ اور افترا ہے. 

اللہ تعالی سے بمارى دعا ہے كم وہ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس ى اتباع 
كرن کی توفیق نصیب فرمائے؛ اور ہمیں باطل کو باطل ديكهن کی توفيق 
دے اور اس سے اجتناب كرن ک توفیق دے؛ اور ہم يراس خلط ملط نہ 
کر دے کہ ہم گمراہ ہو جائیںە اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنائے. 


واللّه اعلم . 


الاسلام سوال وجواب 


